6 
सत्यमेव जयते 


Regn . No. KERBIL / 2012/ 45073 

dated 5 - 9 - 2012 with RNI 
| Reg. No. KL /TV ( N )/634/2015-17 


കേരള സർക്കാർ 
Government of Kerala 

2016 


rd 


GOVERNM 


- 
കേര 


ക 


ാർ 


രള സർക്ക 
VMENT OF 


KERALA 


കേരള ഗസററ് 
KERALA GAZETTE 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


വാല്യം 5 


തിരുവനന്തപുരം, 

- ചൊവ്വ 


2016 ആഗസ്റ്റ് 23 
23rd August 2016 
1192 ചിങ്ങം 1 
7th Chingam 1192 


നമ്പർ 


/ 


-- 


Vol . V 


No. 


Thiruvananthapuram , 

Tuesday 


1938 ഭാദം 1 
1st Bhadra 1938 


PART III 
Public Works Department 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഭരണവിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം) നടപടിക്രമം 


വിഷയം: - പൊ . മ. വ . ജീവനക്കാര്യം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിശ്രമ മന്ദിരങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 

കെയർടേക്കർമാരുടെ 1 - 8 - 2013 മുതൽ 31 - 12 - 2015 വരെയുള്ള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 


സൂചന: - 1. 12 - 9 - 2013 - ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ്. സി4 / 24818 / 2012. 


2. 29 - 2 - 2016 - ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ് . സി4/ 987 / 2016 . 


ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ്. സി4 /987 / 2016 തീയതി 22 - 7 - 2016 


സൂചന (2 ) ലെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള വിശ്രമ മന്ദിരങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 
കെയർടേക്കർമാരുടെ 1- 8- 2013 മുതൽ 31- 12 -2015 വരെയുള്ള താല്ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആന്റ് സബോർഡിനേറ്റ് 
സർവ്വീസ് റൂൾസ് 1958- ലെ സീനിയോറിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി വകുപ്പ്ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, കേരള 
ഗസറ്റ് എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും, ആയതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതിയോ ആക്ഷേപമോ ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ആയത് 
സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു മാസസമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു . സമയബന്ധിതമായോ നാളിതുവരെയോ യാതൊരുവിധ പരാതികളും 
ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കെയർടേക്കർമാരുടെ 1-8 -2013 മുതൽ 31 -12 - 2015 വരെയുള്ള താല്ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഇതിനാൽ 
അന്തിമമായി പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു . 


( ഒപ്പ്) 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
( ഭരണവിഭാഗം). 
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Final Seniority List of Caretakers in PWD for the Period from 1 - 8 - 2013 to 31- 12 -2015 


SI . 
No. 


S . 


Name 


Date of 
Birth 


Qualification 


Chief Engineer s 
Appointment Order/ 

Promotion Order 


Commencement 
of service in 
Rest Houses 


Remarks 


1 


Aboobacker, K . A . 


4- 5- 1962 


9th std . 


No. EE3/ 8402/ 10 dtd . 28- 1- 2014 


27 - 11 -2004 


2 


Basheer , K . 


17-6-1985 


S. S.L .C . 


No . EE3/8402/10 dtd . 4- 5 -2015 


3 


Shyju Louis 


10-5-1978 


S .S . L . C . 


No. EE3 /8402/ 10 dtd. 4 - 5 -2015 


11 -11-2010 


4 


B . Gopakumar 


22- 4 -1976 


No, EE3 / 8402 /10 dtd . 4 - 5 -2015 


11 -11 - 2010 


- S.S.L .C. 
- S.S.L. C. 


5 


Pradeep , V . R . 


21- 4-1974 


No. EE3 /8402/ 10 dtd. 4 - 5 -2015 


19 - 12 - 2012 


6 


Nirmala, C . 


15-3-1960 


- S.S . L . C. 


No. EE3/8402/ 10 dtd. 1 - 9 -2015 


7 


Moideen Kutty Panchili 10 -4 - 1965 


No. EE3 / 8402/ 10 dtd . 18 - 9 - 2015 


11- 11 - 2010 


Metriculation 
Certificate of 
Indian Army 
dtd. 31 - 7- 2008 


8 


K . Ramachandran 


28 - 3 -1962 


S . S . L . C . 


No. EE3 / 8402 /10 dtd . 18- 9 - 2015 


12 -1 -2011 


9 


Ramachandran , P . 


22 -5 -1964 


S. S .L . C . 


No. EE3 / 8402 / 10 dtd . 18 -9 - 2015 


14- 6 -2013 


10 


Rajan , T. 


26 -5 -1971 


S.S . L . C . 


No. EE3/ 8402/10 dtd . 3- 12- 2015 


12 -12 -2012 


11 


Sasi, 0 . 


30-5-1971 


S.S.L.C. 


- No. EE3/8402/10 dtd . 3-12- 2015 


14-12-2012 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


( 2 ) 


- ( 3 ) 


102 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് 
കാമ്പസിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലെയും 
പി. ജി. ഹോസ്റ്റലിലെയും ഈന്റേർണൽ 
കാമ്പസ് റോഡ് വേയിൽ സീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ(പുനർ ദർഘാസ്) - - 4,07,559 


| 10 ,200 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി.എൻ./ 11 / 2016 - 17 . - 2016 ജൂ ലൈ 29 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറ യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സ ര സ്വ ഭാ വ മുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 23 -8- 2016, 
3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


103/ 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - എ . ഡി .എഫ് . 
2013 - 14 -- ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലം- 
ഇരിക്കൂർ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ 
ഐ . പി. വാർഡ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
S 3, 47 ,704 


8 , 700 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


104/2016 - 17 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മാറാക്കര 
പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 
S 3,98,719 


- (1) 


- (2) 


10 ,000 


101/ 2016- 17 - എം .എൽ. എ . - എ . ഡി .എഫ് . 
2013 - 14 - കണ്ണൂർ പിണറായി എ . കെ . ജി . 
സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 2,48,043 


105 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - എ . ഡി. എഫ് . 

കോഴിക്കോട് നല്ലളം ഹയർസെക്കണ്ടറി 
സ്കൂൾ കെട്ടിട ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,92,070 


6,200 


9 , 900 


- 398 
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- (1) 


( 2 ) 


6 


106/ 2016 - 17 - എൽ. എ . സി. - എ . ഡി.എഫ് . 
മടപ്പള്ളി ജി . വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.- ന്റെ പുതിയ 

ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 
- 2, 22,784 


- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd .gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനു 
മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം ), കോഴിക്കോട് 
എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 


5 ,600 


7 


ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു കയുള്ളൂ. തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


- 11, 100 


107/ 2016- 17 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ 
ആയൂർവേദ മാനസിക ആശുപത്രിയിലെ 
മെയിൽ വാർഡ്, ഫീമെയിൽ വാർഡ്, 
യോഗ റൂം , റിക്രിയേഷൻ റൂം , വൊക്കേഷണൽ 
ട്രെയിനിംഗ് റൂം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,43,300 
108/2016 - 17 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി 
വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 
- 3 ,34,636 
109 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി .എഫ് . 
പെരുമണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പെരിങ്ങളം 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 
S 2,99, 895 


8 , 400 


ല്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 -800 - 96 (02) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 -00- 111-99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീതി ടെണ്ടർ ( പമാ ണ് 

ത്തോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം , 
കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു 
രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


7 ,500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- നും 6- നും 
- 500, കമനമ്പർ 2 - നും 7 - നും - 900 , ക്രമനമ്പർ 3 - നും 
8 - നും - 700 , കമനമ്പർ 4 - നും 5 - നും - 800 , ക്രമനമ്പർ 
9 - ന് - 600. 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


നികുതിക്രമനമ്പർ 1- നും 6- നും - 25, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 
7 - നും - 45, ക്രമനമ്പർ 3 - നും 8- നും - 35, ക്രമനമ്പർ 4 - നും 
5- നും - 40, ക്രമനമ്പർ 9- ന് - 30. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ . ബി. സി. വിഭാഗം കരാറുകാർ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്- 673 020. 

( ഒപ്പ്) 
ഫോൺ- 0495- 2371857. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി- - ക്രമനമ്പർ 1, 2, 7 
ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി.എൻ./13 /2016-17. 

2016 ആഗസ്റ്റ് 4. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 26 - 8 - 2016, 
3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30- ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത 
ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 


നിരതദ്രവ്യം 


നികുതി 


കമ 
നമ്പർ 


വില 


(1) 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2 ) 
120/ 2016 - 17 - മലപ്പുറം നെടുവ ഗവൺമെന്റ് യു . പി . 
സ്കൂളിലെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ മുറികളുടെ നിർമ്മാണം, 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 3,38, 443 
121/ 2016-17 - മലപ്പുറം ചുണ്ടത്തുപൊയിൽ ഗവൺമെന്റ് 
യു . പി. സ്കൂളിലെ 5 ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 3,12,748 


8 , 500 


7,900 


399 
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(1) 


ാന 


122 / 2016- 17 - കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠപുരം പ്രീ മെട്രിക് 
ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 3,75,000 


9,400 


800 


123 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി.- എ . ഡി.എഫ്. - നെടുങ്ങോം 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 


2 ,93, 649 


7 ,400 


600 


30 


124/2016 -17 - കണ്ണൂർ- ഇരിട്ടി ഐ . എച്ച്. ആർ. ഡി. 
കോളേജിലെ ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം നിലയുടെയും 
നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 3,73,178 


9,400 


800 


6 


125 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ .- എ . ഡി.എസ്. ധർമ്മടം - 
ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ സെമിനാർ ഹാളിന്റെ 
നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 4, 99 , 025 


12 , 500 


1,000 


50 


126 /2016 - 17 - എൽ. എ . സി .- എ . ഡി .എസ്. - കോഴിക്കോട് 
കൊടുവള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറിസ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,50 ,000 


6 ,300 


500 


8 


127/ 2016 - 17 - തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശു പ്രതിയിലെ 
ജനറൽ ഐ . സി . യു .- ന്റെ റിനോവേഷനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തികൾ - 3,93,403 


9, 900 


800 


128 / 2016 - 17 - തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശു പ്രതിയിലെ 
എസ്. ബി. ഐ . സി. യു .- ന്റെ റിനോവേഷനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തികൾ- 3,90, 573 


9 , 800 


800 


129 / 2016- 17 - വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയൽ എടക്കൽ 
ഡി . എം . സി . സെന്ററിൽ മിന്നൽ രക്ഷാ സംവിധാനം 
സ്ഥാപിക്കൽ - - 4,17 ,942 


10 ,500 


900 


11 


130/2016 -17 - കോഴിക്കോട് പുതിയറ ഗവൺമെന്റ് 
വൊക്കേ ഷ ണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം - 2,89,860 


7 ,300 


600 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " എ , " ബി , സി വിഭാഗം കരാറുകാർ. 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 6, 10 ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം. 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd. gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിക്ക് 
10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

400 
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- ദർഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 -80 - 800- 96 (02 ) എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040- 00- 111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീതി ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്- 673 020. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ടി.എൻ. 4/ 2016 - 17 . 

2016 ജൂ ലൈ 29. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 26 - 8- 2016 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3.30- ന് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


- 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില നികുതി ആകെ 


പ്രവൃത്തി 
പൂർത്തീകരണ 
കാലാവധി 


(1) 


( 2 ) 


- (7 ) 


1 56 / 2016- 17 - എം. എൽ. എ . മാരുടെ വികസന 

ഫണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിക്കൂർ നിയോജക 
മണ്ഡലം ഉദയഗിരി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ 
കേന്ദ്രത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച 

ടൈപ്പ് 3 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 1,25,000 


3,200 


500 


500 


25 


25 


525 


525 


15 ദിവസം 


2 


57 /2016 - 17 - ടി ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലം 
ഗവ. എച്ച്.എസ്., രയരോമിനുവേണ്ടി പുതുതായി 
നിർമ്മിച്ച കെട്ടിട ത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 2,00,000 


- 5,000 


500 


25 


525 


25 ദിവസം 


- 3 


58/ 2016- 17 - ടി കണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം 
കണ്ണൂർ ഗവ . പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ഗോൾഡൻ ജൂബിലി കെട്ടിടത്തിന്റെ ( ബാലൻസ് 
പോർഷൻ) വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 1, 65,000 


4 , 200 


- 


500 


500 


25 


25 


525 


525 


25 ദിവസം 


- 4 


59 /2016-17 ടി കല്ല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം 
ചെറുകുന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പുതുതായി 
നിർമ്മിച്ച് സ്റ്റേഡിയം , പവലിയൻ എന്നിവയുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 1,00, 000 


2 500 


- 


500 


25 


25 


525 


15 ദിവസം 
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60 /2016 -17 - എം . എൽ. എ . മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട്- പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം 
പയ്യന്നൂർ ആയൂർവേദാശുപ്രതിയിലെ നിലവിലുള്ള 
കെട്ടിടത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഒന്നാം നിലയുടെയും 
റാംപിന്റെയും വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 1,70 , 000 


4,300 


500 


500 


25 


25 


525 


525 


25 ദിവസം 


| 6 


3 ,800 


- 


500 


500 


25 


25 


525 


525 


25 ദിവസം 


| 7 


61/ 2016 -17 - ടി തളിപ്പറമ്പ നിയോജക മണ്ഡലം - 
കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കാലിക്കടവ് 
ഗവ. ഹൈസ്കൂളിനുവേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 
ക്ലാസ് റൂം കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 1,50 ,000 
- 62/2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എളയാവൂർ 
പഞ്ചായത്തിലെ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ 
റീജിയണൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തി) - 2, 00,000 
63/ 2016 - 17 - പരിയാരം ആയൂർവേദ കോളേജിന്റെ 
മെഡിസിൻ സ്റ്റോറിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
- 1,10 ,000 


5 , 000 


500 


- 


25 


525 


25 ദിവസം 


2 , 800 


500 


525 


25 ദിവസം 


64 /2016 - 17 ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുന്നമ്മൽ 
മോഡൽ അംഗൻവാടിയുടെ വൈദ്യുതീകരണം - 
S 80, 000 


2 ,000 


500 


525 


15 ദിവസം 


10 


65/2016 - 17 - കണ്ണൂർ ഗവ. പ്രസ്സിലെ ഡി. ടി. പി. സെക്ഷൻ 
വൈദ്യുതീകരണം - - 1,91,000 


4 ,800 


500 


525 


25 ദിവസം 


11 


4 ,000 


500 


525 


525 


25 ദിവസം 


12 


5 ,000 


500 


525 


25 ദിവസം 


2 , 500 


500 


525 


15 ദിവസം 


14 


- 66 / 2016 -17 മുണ്ടയാട് പൗൾട്രി ഫാമിലെ വെറ്ററിനറി 

സർജന്റെയും ഫാം മാനേജറുടെയും കാർട്ടേഴ്സുകളുടെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 1,60,000 
- 67 /2016 - 17 മുണ്ടയാട് പൗൾട്രി ഫാമിലെ നാല് 
പൗൾട്രി ഷെഡുകളുടെ (രണ്ട് മുറികൾ) വൈദ്യുതീകരണം - 

- 2, 00,000 
13 68 /2016 - 17 മുണ്ടയാട് പൗൾട്രി ഫാമിലെ പൗൾട്രി 

ഷെഡുകളുടെ (6 മുറികൾ) വൈദ്യുതീകരണം - 
- 98, 000 
- 69/2016- 17 ---മുണ്ടയാട് പൗൾട്രി ഫാമിലെ 3 പൗൾട്രി 

ഷെഡുകളുടെ ( 4 മുറികൾ) വൈദ്യുതീകരണം 
- 2 , 00 , 000 
70/ 2016-17 - മുണ്ടയാട് പൗൾട്രി ഫാമിലെ 3 പന്നി 

ഷെഡുകളുടെ ( നമ്പർ 1 2 ആന്റ് 3) വൈദ്യുതീകരണം 
- 2, 00,000 
71/2016 - 17 -മുണ്ടയാട് പൗൾട്രി ഫാമിലെ 2 പന്നി 

ഷെഡുകളുടെ ( 4 ആന്റ് 5) വൈദ്യുതീകരണം - 
- 1,10 ,000 
72 /2016-17- കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ റസിഡൻഷ്യൽ വിമൻസ് 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിലെ ഹോസ്റ്റൽ 
കെട്ടിടത്തിലെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപണികൾ 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തി) - - 2,00,000 


5 , 000 


500 


525 


25 ദിവസം 


15 . 


5, 000 


500 


525 


525 


25 ദിവസം 


16 


2, 800 


- 


500 


500 


25 


- 525 


525 


15 ദിവസം 


1 


5,000 


500 


500 


25 


25 


525 


525 


25 ദിവസം 
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73 /2016-17- കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ റസിഡൻഷ്യൽ വിമൻസ് 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിലെ ഹോസ്റ്റലിലെ 
സീലിംഗ് ഫാനുകളും ഫ്ളൂറസന്റ് ഫിറ്റിംഗ്സ് എന്നിവ 
മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കൽ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തി) - 
- 1,50, 000 


3, 800 


- 


500 


500 


25 


25 


525 


15 ദിവസം 


19 


74/ 2016-17 - - പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 
ഗവ . ഐ . ടി. ഐ . മാടായിയിലെ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തി) - 
- 2 ,00, 000 

- 5,000 


- 


500 


500 


25 


25 


525 


25 ദിവസം 


20 75/ 2016 -17 - തലശ്ശേരി താലൂക്ക്സപ്ലെ ഓഫീസിലെ 

10 കെ . വി. എ . യു . പി .എസ്സിന്റെ കണക്ഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ 
പ്ലഗ് സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അധിക 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തി) - 
- 52,000 


1, 300 


- 


500 


500 


25 


25 


525 


525 


15 ദിവസം 


21 76 / 2016-17- തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പത്തിലെ റീജിയണൽ 

അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെൿനോളജി ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ 
എയർ കണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കലും വൈദ്യുത 
സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തലും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവർത്തി) - 1,93,000 


4 , 900 


- 


500 


500 


25 


25. 


525 


525 


25 ദിവസം 


22 


77 / 2016 - 17 - പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പിന് 
കീഴിലുള്ള ഗവ. ഐ . ടി. ഐ . മാടായിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 
സ്ഥാപിക്കു ന്ന തിന്റെ ഭാഗ മാ യുള്ള അധിക 
വൈദ്യുതീകരണവും ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലെ വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തി) - 
- 70 , 000 


1, 800 


500 


25 


525 


15 ദിവസം 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എ , ബി , സി വിഭാഗങ്ങൾ. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത ഉപവിഭാഗം, തലശ്ശേരി എന്ന 
വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 -80 -800- 96( 02 ) എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 -00- 111 -99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി-670 101 . 
ഫോൺ-0490 2321250 . 


സി . ജെ . മാത്തച്ചൻ, 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 

- ( കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി). 
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